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Escales de croisière au Montenegro
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MONTÉNÉGRO


	Nom officiel du pays : Monténégro

	Capitale : Podgorica

	Langue officielle : monténégrin

	Monnaie : euro

	Fuseau horaire : UTC +1

	Un plat : le cicvara, une polenta de semoule d’orge



Petit pays de l’Europe balkanique et toute jeune république, puisque son indépendance date de 2006, le Monténégro a pourtant une longue histoire où il fut tantôt royaume, tantôt vassal de l’Empire ottoman avant d’intégrer la Yougoslavie à la fin de la Première Guerre mondiale.
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Conversions utiles

Température

Pour convertir des °F en °C:
soustraire 32 puis diviser par 9
et multiplier par 5.

Pour convertir des °C en °F:
multipler par 9, puis diviser par 5
et ajouter 32

Vitesse

1nceud =185 km/h

Poids

Llivre (Ib) = 454 grammes (g)
1kilogramme (kg) = 22 livres (Ib)

Mesures de longueur

1 pouce (po) = 2,54 centimétres (cm)
1 pied (pi) = 30 centimétres (cm)

6 kilométre (km)
39,37 pouces (po)

1 kilométre (km) = 0,63 mille (mi)

Mesures de superficie

1acre = 0.4 hectare (ha)

1 hectare (ha) = 2471 acres

10 pieds carrés (10 pi®) = 1 métre carré (1 mé)

Mesures de capacité

1 gallon américain [gal (US)) = 3.79 litres (1)
1 gallon américain gal (US)] = 0.8 gallon
impérial [gal (UK)]

1 tonneau = 283 mé





